JÓZEF BOSCH 


emeryt c. k. major 58. pułku piechoty 


zmarł dnia 29. września 1886, przeżywszy lat 69. 


Pogrzeb odbędzie się w Staromieściu dnia 1. października 


1886. na który to obrzęd krewnych i przyjaciół zaprasza się. 


Staremiasto dnia 1. października 1856. 


Z drukarni K, Budweisera. 


